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商標について 


本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されていまず。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

NEC の許可な<複製-改変などを行うことはできません。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありました6、 
お買い求めの販売店にご連絡 < ださい。 

運用した結果の影響については (4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 


ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。 Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
UNIX は The Open Group の登録商標です。 Microsoft 、 Windows、Windows NT 、 MS - DOS は米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標または商標です。 Intel 、 Pentium は米国 Intel Corporation の登録商標です。 Xeon は米国 Intel 
Corporation の商標です。 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Da ね light は Datalight ， Inc . の登録商標です。 Adaptec とその□ゴは米国 Adaptec ， Inc . の登録商標です。 SCSISe / ecf は米国 Adaptec , Inc . 
の商標です。 Mylex は米国 Mylex Corporation の登録商標です。 DLT と DLTtape は米国 Quantum Corporation の商標です。 ROM-DOS 
は Datalight ， Inc . の登録商標です。 Adaptec とその□ゴは米国 Adaptec , Inc . の登録商標です。 Adobe 、 Adobe □ゴ、 Acrobat は、 
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

Windows XP は Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system および Microsoft ® Windows ® XP Professional Edition 
operating system の略称です 。 Windows 2000は Microsoft ® Windows ® 2000 Server operating system 、 Microsoft ® Windows ® 
2000 Professional operating system の略称です 。 Windows NT は Microsoft ® Windows NT ® Server operating system version 
3.51/4.0、 Microsoft ® Windows NT ⑥ Workstation operating system version 3.51/4.0 の略称です 。 Windows Me は Microsoft ® 
Windows ® Millennium Edition Operating System の略称です 。 Windows 98 は Microsoft ® Windows ® 98 operating system および 
Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system の略称です 。 Windows 95 は Microsoft ® Windows ® 95 operating 
system の略称です。 

サンプルアプリケーションで使用しているを称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体を、個人をとは一切関係ありません。 
本製品で使用しているソフトウエアの大部分は、 BSD の著作と GNU のパブリ、ソクライセンスの条項に基づいて自由に配布するこ 
とができます。ただし、アプリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許巧が必要なものがあります。 

本製品で使巧している才ープンソース〕ードについては弊社サイト 『 h は p :// www . express . nec . co . jp / linux /』 をご参照ください。 


<本装置の利用目的について> 

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっており 
まず。 

ご使用に際しましては、下記の点につきごを意いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置して<ださい。 

2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。 

3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合に 
は、事前に当社相談窓□までご連絡<ださい。 

4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに当社相談窓□までご連絡<ださい。 

当社相談窓 □ ファーストコンタクトセンター 

電話番号 03-3455-5800 


ま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス A 情報技術装置です。この装置を 
家庭環境で使用ずると電波妨害を引き起こずことがありまず。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求さ 
れることがあります。 


局調;皮適台品 

この装置は経済産業省通知の家電、況用品高調波が制対策ガイドラインに適合しています。 

電源の瞬時電圧お下対策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 
電源装置 ( UPS ) 等を使用されることをお勧めします。 

レーザま全基準について 

この装置に標準で搭載されている CD - ROM ドライブは、レーザに関する安全基準 (JS • C - 6802、 IEC 825) クラス1に適合しています。 

海がでのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、ミ毎か各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を 
輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し ffl 金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、製社は直接-間接を 
問わず一切の責任をを除させていただきます。 

ごま意 
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このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照でさるよう、お手元に置い 
ておくようにしてください。 r 使用上のごま意」を必ずお読みください。 


A 巧用上のご注意 


■ 18 ^ずぉ読み<ださぃ- 


本製品を安全に正しくご使用になるためじ必要な情報が記載されています。 


安をにかかわる表示について 


本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくだ 
さい。 

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭う 
か、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が 
想をされる箇所またはそのがおじは警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズガイドおよび警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と r を意」と 
いう用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意□ホを持つものとして定義されて 
います。 

指示を守！5ないと、人び死じする、または重傷を負うおそれびあることを 
のしがす。 



A ミ主意 


指示を守5ないと、乂傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれ 
びあることを示します。 


危險に対するを意-表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の 
ような意□ホを持つものとしてを義されています。 


A 

ま意の喚起 

この記号は指示を守6ないと、危険が発生す 
るおそれがあることを表します。記号の中の 
絵表示は危険の内容を図案化したものです。 

(例） A 
(感電ま意） 

0 

行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中 

り 列） 佩 


やお<の絵表示は、してはな6ない行為の内 

の 


容を図案化したものです。 

(分解禁止） 


行為の強制 

この記号は行為の強制を表します。記号の中 

(例 ） A 

龜 


の絵表示は、しなければな6ない行為の内容 

喔 

V 


を図案化したものです。危険を避けるために 

(プラグをおけ） 



はこの行為が必要です。 



(ユーザーズガイドでの表示例） 



: 意を促ず記号 を険に夕む 

r るま意の内容 を険①程度を表ず用語 

1 



A ミ主意 

k 

k/A| 

1 指定 m がの d 

電源は指定さ 
1 電源を使うと 

ンセントに差し込まない 

れた電圧、電源の壁がきコンセントをお使いください。指定]: i かの 
.义災や漏電の原因となります。 


使用上のごま意 
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本書および警告ラベルでほ用する記号とその内容 


ミ主意の喚起 


A 

感電のおそれびあることを示しま 
す。 

A 

レーザー光による失明のおそれび 
あることを示します。 

A 

指などびはさまれるおそれびある 
ことを示します。 


発煙または発乂のおそれびあるこ 
とをしまず。 

A 

高温による傷害を負うおそれがあ 
ることを示しまず。 

A 

特定しない一般的なま意-警告を 
のしす'す。 


行為の禁止 


0 

特定しない一般的な禁止を示しま 
す。 


本装置を分解-修理-改造しない 
でください。感電や乂災のおそれ 
びあります。 

行為の強制 

處 

本装置の電源プラグをコンセント 
か5巧いてください。义災や感電 
のおそれびありまず。 

〇 

特定しない一般的な使用者の行為 
を指示しまず。説明に従った操作 
をして < ださい。 
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まを上のご注意 


本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明するを意事項をよく読んでご理解し、安 
全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明を 
参照してください。 


全般的なミち意事項 




人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とずる業務には使用しない 

0 

本装置は、医療機器-原子力設備や機器、航空宇宙機器-輸送設備や機器など、 
人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 
み} A みやこれ6の機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ 
れ6設備や機器、制御システムなどじ本装置を使用した結果、人身事故、財産損 
害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。 


煙や異臭、異音びしたまま使用しない 


万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに POWER スイ、ソチを OFF に 
して電源プラグをコンセントか6抜いてください。その後、お買い求めの販売店 
または保守サービス会社(こご連絡ください。そのまま使用すると义災の原因とな 
し J ます。 

A 

1針金や金属片を差し込まない 

1 通気孔やフ□、ソピーディスクドライブ、 CD - ROM ドライブのすきまか6金属片や 

1 針金などの異物を差し 3 A まないで<ださい。感電の危険があります。 


指定似がの場所で使用しない 


本装置は曰 A 規格に適合した19インチラック(こ取り付けて使用します。本装置を 
取りがけるラックを設置環境(こ適していない場所(こは設置しないでください。 

0 

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりで 
なく、义災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に 
関する詳細な説明や耐震工事(こついてはラック(こ添がのマニュアルを参照する 
か、保守サービス会社(こお間い合わせください。 


規格 m がのラックで使用しない 

Q 

本装置は EIA 規格に適合したラックに取り付けて使用します。 EIA 規格に適合して 
いないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしない 
で<ださい。本装置が正常に動作しな<なるばかりか、けがや周囲の破損の原因 
となることがあります。本装置で使用できるラック(こついては保守サービス会社 
にお間い合わせ < ださい。 


使用上のごま意 
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A ま意 

A \ 1 

1 海がで使用しない 

本装置は、日本国内専用の装置です。ミ毎かでは使用できません。この装置をミ毎か 

1 で使用すると义災や感電の原因となります。 

装置内に水や異物を入れない 

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。义が 
や感電、故障の原因となります。もし人ってしまったときは、すぐ電源を OFF に 
して、電源プラグをコンセントか6抜いてください。分解しないで販売店または 
保守サービス会社じご連絡ください。 

1 

A \ 
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電源-電源コードに関するを意事項 





A 1 
1 

1 めれた手で電源プラグを持たない 

めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがありま 

1す。 

1 アース線をガス管につなびない 

アース線は絶対(こガス管につながないでください。ガス爆発の原因じなります。 


A ミち意 


指定 m がのコンセントに差し込まない 

電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使い < ださい。指定]: i かの 
電源を使うと义災や漏電の原因となります。 

また、延長コードが必要となるような場所(こは設置しないで < ださい。本装置の 
電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して义災の原因とな 
し J ます。 

たこ足配線にしない 

コンセントに定格じ(上の電流が流れることによって、過熱して义がの原因となる 
おそれがあります。 

中途半端に差し込まない 

電源プラグは根元までしっかりと差し} A んで <ださい。中途半端に差し} A むと接 
触不良のため発熱し、义災の原因となることがあります。また差し} A み部にほこ 
りがたまり、水滴などが付くと発熱し、义災の原因となるおそれがあります。 

指定似がの電源コードを使わない 

本装置に添付されている電源コード外のコードを使わないで < ださい。電源 
コード(こ定格 U 上の電流が流れると、义災の原因となるおそれがあります。 

また、電源コードの破損による感電や义災を防止するために次のような行為を巧 
わないで < ださい。 


電源コードをはさまない。 

電源コードに薬品類をかけない。 

電源コードにものを載せない。 

電源コードを改造-加工-修復しない。 


コード部分を引っ張6ない。 

電源コードを折り曲げない。 

電源コードをねじ6ない。 

電源コードを束ねない。 

電源コードを踏まない。 

電源 コー ドを ステー プラ等で固定しない。 

損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 
コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 
守サービス会社じご連絡ください。） 


使用上のごま意 
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ラックの設置-取り扱いに関するを意事項 


A ミ主意 


0 


I 一人で搬送•設置をしない 

ラックの搬送-設置は2人]: J 上で巧って<ださい。ラックが倒れてけがや周囲の 
破損の原因となります。特に高さのあるラック (44 U ラックなど)はスタビライザ 
など(こよって固定されていないときは不安定な状態にあります。かな6ず2人 ] U 
上でラックを支えなが6搬送-設置をして<ださい。 



荷重が集中してしまうような設置はしない 

ラックおよび取りがけたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを 
取りがけるか、複数台のラックを連結して荷重を分散して<ださい。ラックが倒 
れてけがをするおそれがあります。 


I 一人で部品の取り付けをしない 

I ラック用のドアやトレーなどの部品は2人]:>(上で取りがけて<ださい。部品を落 
I として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。 


I ラックび不ま定な状態でデバイスをラックか5引を出さない 

(v I ラックか6装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態（スタビライザの 
I 設置や耐震工事など)で引き化して < ださい。 


、 I 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 

Cv I 複数台のデバイスをラックか6引き化すとラックが倒れるおそれがあります。装 
I 置は一度に1台ずつ引き化してください。 


定格電源を超える配線をしない 


A 


やけどや义災、装置の損傷を防止するためにラック(こ電源を供給する電源分岐回 
路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の配線とインストール用 
件に関しては、電源工事を巧った業者または、管轄の電力会社にお問い合わせく 
ださい。 


VIII 










設置-移動-保管-接続に関するを意事項 


A ミ主意 


0 


爪 


爪爪 


A I 

叫 


/^A\\ 


A\ 


一人で持ち上ばない 

本装置の質量は最大2日 kg (構成(こよって異なる）あります。一人で運ぶと腰を痛 
めるおそれがあります。装置は二人]:>(上で底面をしっかりと持って運んでくださ 
し、また、フ□ントべゼルを持って、持ち上げないでください。フ□ントべゼル 
が外れて落下し、けがの原因となります。 

指定似がの場所に設置しない 

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所]:>(外に置かないで < ださ 
し、义災の原因となるおそれがあります。 

• ほこりの多い場所。 

• 給湯器のそばなど湿気の多い場所。 

• 直射日光が当たる場所。 

• 不安定な場所。 

カバーをがしたまま取り付けない 

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内 
部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが人って义 
がや感電の原因となることがあります。 

指を挟まない 

ラックへの取り付け-取り外しの際(こレールなどで指を挟まないよう十分を意し 
てください。 

ラックか5引き出した状態にある装置に荷重をかけない 

ラックか6引き化された状態にある装置の上か6荷重をかけないでください。フ 
レームが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがを 
するおそれがあります。 

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない 

インタフェースケーブルの取り付け/取りかしは電源プラグをコンセントか6抜い 
て行ってください。たとえ電源を OFF (こしても電源コードを接続したままケーブル 
やコネクタに触ると感電したり、ショート(こよる义災を起こしたりすることがあり 
ます。 

指定似がのインタフェースケーブルを使用しない 

インタフェースケーブルは、 NEC が指定するものを使用し、接続する装置やコネク 
夕を確認した上で接続して<ださい。指定 JU かのケーブルを使用したり、接続先を 
誤ったりすると、ショート(こより义災を起こすことがあります。 

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次のを意をお守りくださ 
い。 

• 破損したケーブルコネクタを使用しない。 

• ケーブルを踏まない。 

• ケーブルの上にものを載せない。 

• ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 

• 破損したケーブルを使用しない。 


使用上のごま意 
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お手入れ-内蔵機器の取り扱いに関するミち意事項 



瓜爪 


GA 




运 

A\A\ 


自分で分解-修理-改造はしない 

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理•改造を行ったりし 
ないで < ださい。装置が正常(こ動作しな < なるばかりでな <、感電や义災の危険 
があります。 

CD-ROM ドライブの内部をのぞかない 

CD - ROM ドライブはレーザーを使用しています。電源が ON になっているときに 
内部をのぞいたり、鏡などを差し} A んだりしないでください。万一、レーザー光 
が目(こ入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません)。 

リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取りがさない 

本装置内部にはリチウム電池が取り付け6れています（オプションデバイスの中 
にはリチウム電池やニッケル水素電池を搭載したものもあります）。電池を取り 
外さないでください。リチウム電池やニッケル水素電池は义を近づけたり、水に 
還けたりすると爆発するおそれがあります。 

また、電池の寿命で装置が正し<動作しな<なったときは、ご自分で分解•を 
換-充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡して< 
ださい。 


プラグを差し込んだまま取り扱わない 


お手入れや本装置内蔵用オプションの取りがけ/取りかし、装置内ケーブルの取 
り付け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントか6 
あいて巧ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま 
装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。 

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って 
ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、义炎の原因とな 
るおそれがあります。 



A を意 


A 

高温ま意 

本装置の電源を OFF (こした直後は、内蔵型の八ードディスクなどをはじめ装置内 
の部品が高温(こなっています。十分(こぶめたことを確認してか6取り付け/取り 
かしを行って < ださい。 

中途半端に取り付けない 

電源ケーブルやインタフェースケーブル、八ードディスクは確実に取りがけてく 
ださい。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発义の原因となるお 
それがあります。 


X 




















運用中のを意事項 


A ミち意 


A I 
處 I 

爪 I 

^a| 

A I 
A| 


ラックか 5 引き出したり取りがしたりしない 

本装置をラックか6引き化したり、ラックか6取り外したりしないでください。 
装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックか6外れてけがをするおそれ 
があります。 

巻を込みま意 

本装置の動作中は背面にあるぶ却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないで< 
ださい。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあ 
ります。 

雷び鳴った5触5ない 

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントか6あいてください。また電源 
プラグを抜<前に、雷が鳴りだした6、ケーブル類も含めて装置には触れないで 
ください。义がや感電の原因となります。 

ぺットを近づけない 

本装置(こぺットなどの生き物を近づけないで<ださい。排ミ世物や体毛が装置内部 
(こ人って义災や感電の原因となります。 

装置の上にちのを載せない 

装置が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。 

CD-ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない 

引き化したトレーの間か6ほこりが人り誤動作を起こすおそれがあります。ま 
た、トレー(こぶ'つかりけがをするおそれがあります。 

近くで携帯電話や PHS、 ポケットベルを使わない 

本装置のそばでは携帯電話や PHS 、 ポケットベルの電源を OFF (こしておいてくだ 
さい。電波(こよる誤動作の原因となります。 


使用上のごま意 
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f 告ラベルにごいて 


本体の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これは本体 
を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです（ラベル 
をはがしたり、ミちしたりしないでください）。もしこのラベルが貼りがけられていない、は 
がれかかっている、ミちれているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。 


A 注意 CAUTION A A 

♦高温になるコンポーネントがあります。十分にぶえてから触れるようじしてください。 

♦電源を切ってもバッテリで稼働している部分がありまず。保守をする前に各々の 
コンポーネントの取りあい説明書をお読みください。 

•As some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use 
•precaution when handling internal components immediately after powering down. Som internal components may still be 
•operational on battery power. Refer to instruction for this system as well as options prior to maintenance. 


A 注意 CAUTION 

オプションの取付け、取かし時は電源プラグをコンセントから抜き、か部装置と接続しているケーブルをかして下さい。 

Disconnect all AC power cords from both system a 

and external peripherals prior to /h\ 

installing/removing options. 電源プラグをあく 感電を意 

ネジは本体内部へ巧とさない様、十かごを意下さい。 

Do not drop any screws inside the system. 


A 

ボード及びオプション機器の接続の際は、かずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。 
誤った接続は、故障や义災の原因となりまず。 

Refer to User’s Guide when option board or peripherals are 
installed. Incorrect installations may result in damage to the system 
and lead to accidents. 

A 

指をはさんだり、ぶつけたりしないようにを意して下さい。 


A 

To avoid the risk of personal injury, 

be careful when accessing the inside of the system. 


装置の持ち上げ、移動の隐は、装置の底面をしっかり持って持ち上げて下さい。 


A 

Firmly hold the bottom of the system when required 
to lift and carry the system. 







A 重量物を意 
/l\ WARNING: 

/ • \ HF の VY ITFM 



ざつくり腰や落下事故防止 
のため移動のさいは 2 人 
Ml• じ ( 上で行つてください。 

OVER，avoid the risk of 
~• ^^personal injury or 
damage to the unit, 
move the unit with 
at least two or 
more people. 
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巧り扱い上のごを意 -装置を正し<動作させるために- 


本装置を正しく動作させるためじ次に示すを意事項をお守りください。これらのを意を無視 
した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。 

• 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源を OFR こなっていることを磕認 
し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。 

• 電源の OFF やフ□、ソピーディスクの取り化しは、本装置のアクセスランプが消灯してい 
るのを磕認してから行ってください。 

• 本装置の電源コードをコンセントに接続した後、10秒間は本装置の電源を ON にしないで 
ください。 

• 本装置の電源 ON にしてから約30秒ほどの間は電源を OFF にしないでください。 

参本装置の電源を一度 OFF にした後、再び ON にするときは30秒じ(上経過してからにしてく 
ださい。 

• 本装置を移動する前に電源を OFF にして、電源プラグをコンセントからあいてくださ 
い。 

参 CD 規格に準拠しないロピーガード付き CD」 などのディスクにつきましては、 CD 再生機 
器における再生の保証はいたしかねます。 

• を期的に本装置を清掃してください循撤ま7章で説明しています)。定期的な清掃はさま 
ざまな故障を未然に防ぐ効果があります。 

• 落雷等が原因で瞬闇的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装 
置等を使用することをお勤めします。 

• オプションは本装置に取りがけられるものであること、また接続できるものであること 
を磕認してください。たとえ本装置に取りがけ/接続できても正常に動作しないばかり 
か、装置本体が故障することがあります。 

• オプションは NEC の純正品をお使いになることをお勤めします。他社製のメモリや八一 
ドディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起き 
た故障や破損じついては保証期闇中でち有償修理となります。 

■L 保ずサービスについて 

11^ 本装置の保ずに関して専門的な知識を持つ保ず員によるを期的な診断-保ずサービスを 
用意しています。 

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保ずサービス会社とを期保ず 
サービスを契約されることをお勧めします。 


使用上のごま意 
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はじめに 

このたびは、 NEC の InterSec シリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないファイアウォール機能、キャッシュ機能、メールサービ 
ス、 Web サービス、ウィルスチェック機能など、を機能をそれぞれの専用ハードウェアじ集約した NEC の 
InterSec シリーズの1つです。 

コンパクトなボディに高性能と容易性を凝縮し、堅牢なセ丰ュリティ機能が安全で高速なネットワーク環 
境を提供いたします。 

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププ□グラムやマネージメ 
ントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサービスを提供します。 

本製品の持つ機能を最大限に引き化すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みじなり、装置の取り 
扱いを十分にご理解ください。 


はじめに 
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本書について 

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行う 
ときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含め 
てご利用ください。 

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようじしてください。 


本文中の記号について 


本書では巻頭で示した安全にかかわるを意記号の他に3種類の記号を使用しています。これ 
らの記号と意□末をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。 


W-0 

Bra 

装置の取り扱いや、ソフトウエアの操作で守6なければな6ない事柄や特にを意をすべ 
き点を示します。 

1チェック1 

装置やソフトウエアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。 

rETFI 

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


本書の再應乂について 


もし本書を输失された場合は、最寄りの販売店、またはお買い求めの販売店にご相談くださ 
い。ユーザーズガイドは、 InterSec シリーズのホームページからダウン□ー ドすることがで 
きます。 


http://nec8.com/ 
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本書の構ぶについて 


本書は7つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されていま 

す。なお、巻末には付録-用語解説-索引があります。必要に応じてご活用ください。 

M-O 「使用上のごま意」をはじめにご覧ください 

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている r 使用上のごま意」をお読みくだ 
さい。「使用上のご注意」では、本装置をま全に、正しくお使いになるために大切なを意事 
項び記載されています。 

第1章 InterSec シリーズについて本製品の特長や添付のソフトウェアについて説明しま 
す。 

第 2 章八ードウ I アの取り扱いと操作本体の設置や接続、を部のを称などシステムの 
セットアップを始める前や運用時に巧っておいていただきたい基本的なことがらに 
ついて説明しています。 

第3章システムのセットアップ専用ツールによるセットアップなど装置を使用できるま 
での作業とを意事項を説明します。再セットアップの方法についても説明していま 
す。 

第4章システムの管理クライアントマシンから Web ブラウザを使って本装置にアクセス 
する方まや Web ブラウザ上に表示される 「Management Console」 を使ったシステ 
ムの設をや状態のチェックの方法について説明します。 

第日章保守•管理ソフトウェア本体に添付の「保守•管理ツール CD-ROM」 の使い方と 
CD-ROM にあるツールやアプリケーションの使用方まについて説明します。また、 
本体添付の r 保守-管理ツール CD-ROM」 および r バックアップ CD-ROM」 にそれぞれ 
収納されている rESMPRO/ServerManager」 と忙31\/|ド1^0/56「ソ6「八96が」の使用方 
まについては、それぞれの CD-ROM に格納されているオンラインド羊ュメントをご 
覧ください。 

第6章システムの拡張とコンフィグレーション内蔵オプションの取り付け/取り外し方法 
と、本体内蔵のを種目 IOS の設を内容の磕認と変更方法について説明します。 

第7章故障かな？と思ったときは「故障かな？」と思ったときは、装置の故障を疑う前に 
参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたや 
InterSec シリーズをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介してい 
ます。 


本書について 
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付属品の確認 

捆包箱の中には、本体じ(外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそ 
ろっていることを磕認し、それぞれ点橫してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合 
は、販売店に連絡してください。 

n -〇 付属品について 

• 添付品はセットアップをずるときやオプションの増設、装置び故障したときに必要とな 
りまずので大切に保管してください。 

• オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録力ードは、所定事項をご記入の 
上、必ず投函してください。 

• フ□ッピーディスクび添付されている場台は、フ□ッピーディスクのバックアップを 
とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、パック 
アップディスクを使用してください。 

• 添付のフ□ッピーディスクまたは CD-ROM は使用方法を誤るとお客様のシステム環境 
を変更してしまうおそれびありまず。使用についてご不明な点びある場合は、無理な操 
作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 


xviii 





第云をへの譲渡について 

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡（または売却)するときは、次のを意を守ってくだ 
さぃ。 

• 本体について 

本装置を第三者へ譲渡（または売却)する場合には、本書を一緖にお渡しください。 

—含 ハードディスク内のデータについて 

譲渡する装置内に搭載されている八ードディスクに保存されている大切なデータ(例え 
ば顧客情報や企業の経理情報など)び第兰者へ漏洩することのないようにお客様の責任 
において確実に処分してください。 

オペレーティングシステムのコマンドなどを使用して削除すると、見た目は消去された 
ように見えまずび、実際のデータは八ードディスクに書を込まれたままの状態にありま 
す。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せめ 
用途に転用されるおそれびあります。 

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス 
(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去につ 
いての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却）し、大切なデータび漏洩された場 
合、その責任は負いかねまず。 

• 添付のソフトウェアについて 

本装置に添がのソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、下の条件を満たす 
必要があります。 

-添付されているずべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと 
-をソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関す 
る条件を満たすこと 

-譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置か 
ら削除した後、譲渡すること 


付属品の確認/第 I 二者への譲渡について 
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消耗品•装置の廃棄について 


■ 本体、および八ードディスク、フ□、ソピーディスク、 CD-ROM やオプションのボードな 
どの廃棄についてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお 
間い合わせください。 

— *〇 • 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの 
，販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。 

• 八ードディスクやバックアップデータカートリッジ、フ□ッピーディスク、その他 
書き込み可能なメディア (CD-R/CD-RW など)に保存されているデータは、第兰者 
によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してか 
5廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分 
な配慮び必要でず。 

■ 本体の部品の中には、寿命によりを換が必要なものがあります(ぶ却ファン、装置内蔵の 
バッテリ、内蔵 CD-ROM ドライブ、フ□、ソピーディスクドライブなど)。装置を安定して 
稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。巧換や寿命 
については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。 



リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取りがさない 

本装置内部にはリチウム電池が取り付け6れています（オプションデバイスの中 
(こはリチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を搭載したものもありま 
す）。電池を取りかさないでください。リチウム電池やニッカド電池、ニッケル 
水素電池は义を近づけたり、水(こ浸けたりすると爆発するおそれがあります。 

また、電池の寿命で装置が正し<動作しな<なったときは、ご自分で分解•交 
換-充電などをせず(こお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡して< 
ださい。 

その他、オプションボードに搭載されているバッテリの位置についてはオプション 
ボード(こ添付の説明書を参照して<ださい。 


A 
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A 使用上のごま意-必ずお読みください- . 

安全(こかかわる表示について . 

本書および警告ラベルで使用する記号とその内容 . 

安全上のごを意 . 

全般的なを意事項 . 

電源-電源コードに関するを意事項 . 

ラックの設置-取り扱い(こ関するミ主意事項 . 

設置-移動-保管-接続(こ関するミ主意事項 . 

お手入れ-内蔵機器の取り扱いに関するを意事項 

運用中の注意事項 . 

警告ラベルについて . 

取り扱い上のごを意-装置を正し<動作させるために- 

はじ制こ . 

本書(こついて . 

本文中の記号について . 

本書の再購人について . 
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ユーザー登録をしましょう！ 


NEC では、製品ご購入のお客様に rClub Express 会員」への登録をご案内しております。添付の「お客 
様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、または 
Club Express のインターネットホームぺージにてご登録ください。 

http://club.express.nec.co.jp/ 



rClub Express 会員」のみなさまには、ご希望により Express 5800シリーズをご利用になる上で役立 
つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細は Club Express のインターネッ 
トホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。 


-オンラインドキュメントについて- 

添付の r 保守-管理ツール CD - ROM 」 には次のオンラインド车ュメントが収められています。必要に応 
じて参照してください。 

• ESMPRO/ServerManager Ver . 4.0 インストレーシヨンガイド 

• MWA ファーストステップガイド 

添付の r バックアップ CD - ROM 」 にはオンラインド羊ュメントとして rESMPRO/ServerAgent Ver .3.9 
( Linux 版)」の説明書が収められています。必要に応じて参照してください。 

ノ \、ツクアツプ CD - ROM :/ nec / Linux / esnnp 「 o . sa / doc / use 「 s.pdf 
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